dr. h. c. nauk technicznych A. G., profesor Akademii Górniczej w Krakowie, b. dyrektor kopalń 
skarbowych, odznaczony Oficerskim Krzyżem Orderu Polski Odrodzonej i Złotym Krzyżem Zasługi 


urodzony we Lwowie dnia 22. XL 1870, zmarł w Krakowie, 
po krótkich cierpieniach dnia 27 października 1947 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarza rakowiekiego do grobowca rodzinnego nastąpi w czwartek dnia 30 b. m. 
o godzinie 2*” po południu, o czym zawiadamiają pozostali w głębokim smutku: 


żona, córka, synowie, siostry, synowe, zięć, wnuki i rodzina. 


SRS e se | 


odbedzie się w czwartek dnia 30 b. m. o godz. 9 rano w kościele parafialnym św. Floriana. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefon 555-67 


